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den die Kapazitat des Kondensators im Vakuum haben wtirde. Die Er-
mittelung von e durcb Vergleich der Kapazitat im Isolator und im
Vakuum wiirde aber, wegen der jedesmaligen Herstellung des letzteren,
umstandlicb und schwierig sein. Hat man dagegen einmal mit niog-
licnster Glenauigkeit die Dielektrizitatskonstante der Luft

bestimint, so geniigt es, das Verhaltnis fiir einen Isolator gegen Luft
im ermitteln. Demi man kann alsdann die gewonnene Zalil durch Multi-
plikation mit SL auf den leeren Raum reduzieren.

Die   folgende Tabelle   entnalt   die Werte   von   s   fur   einige Iso-
lator en.


	e

Luft ......
	1,00059

Scbweflige Saure   . Terpentinol    .    .    . Ebonit   .....
	1,0095 2,2 2,1 bis 3,1

Glas ......
	8,2 bis 7,4

Methylalkohol    .    . Wasser .....
	38
 81

31. Folgerungen aus dem dielektrischen Yerlialten der

Korper.

Der Deutung, die man den bescliriebenen Versuehen gibt, liegt die
gleicbe Vorstellung von der Natur der elektrischen Ladung zugrunde,
die wir im Abschnitt 3 alien friineren Erorterungen elektrostatischer
Erscheinungen vorangescnickt liaben, die Vorstellung, dafi die Elektrizitat
den Charakter einer unzerstorbaren Substanz babe, die Ladung eines iso-
lierten Korpers also eine unverandeiiicne Grrofie sei. Denken wir uns in
der Umgebung eines isolierten geladenen Letters oder zwiscnen den Flatten
eines Kondensators den leeren Raum mit einem materiellen Isolator
ausgeftillt, oder bei den gebrauchliehen Versucnen die Luft durch ein
anderes Dielektrikum ersetzt, so nenmen wir an, daB die Elektrizitats-
menge auf dem isolierten Korper dabei unverandert bleibt.

Diese elektriscben Ladungen erzeugen in einem materiellen Dielektri-
kum ein elektriscbes Feld von ganz gleichen Eigenscnaften, wie im
leeren Raume. Wir konnen es uns ausgemessen denken entweder durcb
die ponderomotorischen Krafte auf eine Prufkugel, oder durch die
Influenzwirkung auf eine Faradayscbe Doppelplatte. Allerdings entstent Kondensators,
